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Geachte mevrouw Schippers, 

De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op 12 
en 26 maart 2013 gesproken over uw brief van 5 maart 2013 1 , waarin u een reactie geeft op 
vragen vanuit de commissie over het voorgehangen ontwerpbesluit tijdelijke zelfstandige be- 
voegdheid klinisch technoloog. 

De leden van de commissie zijn van mening dat met uw brief de positie van de klinisch techno- 
loog en zijn relatie met zowel andere beroepsbeoefenaren werkzaam op het gebied van de indi- 
viduele gezondheidszorg als met de patiënt, meer inzichtelijk wordt gemaakt. Zij kunnen er 
echter uitsluitend mee instemmen deze beroepsbeoefenaar bij wijze van experiment voor een 
termijn van maximaal vijfjaar de bevoegdheid te verlenen tot het verrichten van de in artikel 7 
van het ontwerpbesluit limitatief opgesomde voorbehouden handelingen, indien wordt voldaan 
aan hierna geformuleerde voorwaarde. 

Gezien het ingrijpende, complexe en risicovolle karakter van de door de klinisch technoloog te 
verrichten technisch medische handelingen, welke deels van invasieve aard kunnen zijn, zijn de 
leden van de commissie van mening dat in de praktijk van de gezondheidszorg de 
(eind)verantwoordelijkheid van artsen voor de te verrichten handelingen en voor het diagnosti- 
sche en therapeutische traject te allen tijde dient te prevaleren boven die van beroepsbeoefena- 
ren die weliswaar beschikken over de in artikel 3 van het ontwerpbesluit geregelde titel klinisch 
technoloog 2 , maar geen arts zijn. In tegenstelling tot hetgeen u opmerkt in uw brief van 
5 maart 2013 3 zijn de leden van de commissie daarom van oordeel dat de werkrelatie tussen 
een arts en een klinisch technoloog, in die gevallen waarin een arts een klinisch technoloog in 
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consult roept bij complexe technisch medische problematiek, wel die is van opdrachtgever en 
opdrachtnemer. De klinisch technoloog handelt daarbij, evenals de nurse practitioner en de 
physician assistant, wel met inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid. 

De leden van de commissie stellen daarom uitdrukkelijk als voorwaarde dat de klinisch techno- 
loog de aan hem te verlenen bevoegdheid tot het verrichten van de in artikel 7 van het ont- 
werpbesluit genoemde handelingen uitsluitend kan uitoefenen onder eindverantwoordelijkheid 
van een arts als hoofdbehandelaar. 

Hoogachtend, 



Drs. T.M. Slagter-Roukema 

Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 



